Albrecht: 


Kommunikationstechnik aus Norddeutschland 


Wichtiger Hinweis zum Aufladen 
von aufladbaren Batterien und zum beigefügten Ladegerät: 


Zum Laden verwenden Sie bitte nur das beigefügte Steckerladegerät und keineswegs ein anderes 
oder ein einstellbares Netzteil. Das Steckerladegerät ist mit seiner höheren Leerlaufspannung und der 
Streufeld-Strombegrenzung speziell für die Ladefunktion über die Kombi-Lade-DC-Buchse des 
Funkgeräts ausgelegt und ist in der Lage, entleerte, wiederaufladbare Batterien mit max. 125 mA in 
folgender Zeit zu laden: 


bis zu 600 mAh-Typen: ca. 7- 9 Stunden 
bis zu 750 mAh-Typen: ca. 10-12 Stunden 
bis zu 1000 mAh-Typen: ca. 14-16 Stunden 


Ein gelegentliches Überladen schadet in der Regel bei den heutigen modernen Zellen nicht mehr. 
Vermeiden sollten Sie jedoch bei Nickel-Cadmium-Zellen, die Batterien öfter hintereinander nur 
teilweise zu entladen, da sich dabei der physikalisch bedingte typische Memory-Effekt einstellen 
kann. Es ist daher zu empfehlen, daß Sie ab und zu Ihre Batterien einmal bis zur völligen Entleerung 
benutzen und dann wieder mit der vollen Zeit aufladen. Nickel-Metall-Hydrid-Zellen kennen den 
Memory-Effekt nicht, sind aber erheblich teurer und sensibler gegenüber Schnell-Ladeversuchen 


Wichtige Hinweise zum Steckerladegerät: 


Schließen Sie das Steckerladegerät nur dann an, wenn das Batteriefach vollständig mit Akkus 
bestückt ist. Vergewissern Sie sich, daß die Akkus guten Kontakt haben. Wenn Sie das Ladegerät 
einschalten sollten, ohne daß Akkus eingesetzt sind, könnte das Funkgerät durch die höhere 
Leerlaufspannung des dann unbelasteten Ladegeräts beschädigt werden. Albrecht übernimmt keine 
Haftung für Schäden und Folgeschäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Benutzung 
hervorgerufen werden. Das Ladegerät ist keineswegs ein Ersatz für eine externe 12 V 
Stromversorgung zum Betreiben des Geräts, sondern ausschließlich zum Laden vorgesehen! 
Die kombinierte Lade- und DC-Buchse Ihres Funkgeräts ist absichtlich so geschaltet, daß bei 
normalem 12 Volt Betrieb über die DC-Buchse kein nennenswerter Ladestrom in evtl. eingesetzte 
Akkus fließ. So findet bei Betrieb mit externer Stromversorgung unter 13.5 Volt allenfalls eine 
geringfügige Erhaltungsladung der Akkus statt, ein Aufladen der Akkus am KFZ-Bordnetz ist bei 
stehendem Motor daher nicht möglich. Bei laufender Lichtmaschine (Bordspannnung größer als 14 V) 
ergibt sich in der Regel ein automatisch begrenzter Ladestrom um 30-50 mA, der selbst im 
Dauerbetrieb für moderne Akkus unbedenklich ist. Wegen der höheren Spannung von nicht 
aufladbaren Batterien fließt im normalen Autobetrieb kein nennenswerter „Ladestrom“ in derartige 
Batterien. Nur bei ständigem Betrieb mit externer Stromversorgung empfehlen wir, Akkus oder 
Batterien aus dem Gerät herauszunehmen. 

Bei Speisung mit externer Spannung leuchtet die rote LED auf der Rückseite des Batteriefachs. 


Warnung ! 
Warnen müssen wir ausdrücklich vor allen Versuchen, nicht aufladbare Batterien „aufzuladen“. 
Derartige Batterien können bei Ladeversuchen nicht nur auslaufen, sondern auch explodieren, was 


zur Zerstörung, Brandgefahr und nicht zuletzt zu Verletzungen führen kann. 


Schließen Sie niemals ein Ladegerät an, wenn sich keine aufladbaren Batterien im 
Batteriekasten befinden! 


